EMERSON-SICART • Mod. A 725 



EMERSON-SICART - Mod. Emerson A 725. Apparecchio portatilc del tipo pile-rete a due vie, con alimentatore incorporato. Gamma 
onde medie e pmmi onde corte, nelle due bande di 49 e 25 metri. Media frequence 455 kc/s. 
















































































































































